製品取り扱い上の注意 
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本製品のアンテナは、以下の可動範囲内でご使用ください。 

可動範囲を超えて力を加えると、アンテナが破損する原因となります。 


參水平方向の可動範囲は、一45°〜225°です。 



參垂直方向の可動範囲は、0°〜90°です。 































